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RAPPORT D'EXPERlMENTATfON OE L'USAGE DES CAMERAS INDIVIDUELLES 


Depuis la mise en place des cameras individuelles en date du 16 mai 2017, celles-cl sont portees en 
permanence, pendant la duree du service, par {'ensemble du personnel (au total 6 cameras). 

Aucun incident majeur n'a et^ constat^ depuis la mise en place. 

Aucune remarque particuli^re n'a 6te faite par les admlnistres sur le port de camera. 

Lors des interventions aupr^s des personnes troublant I'ordre public, notamment les 
rassemblements de jeunes, ces cameras ont indeniablement permis de canaliser le comportement de 
certains d'entres eux, de diminuer I'agresslvit^ et de favorlser )e contact. 

Lors des points 4coles et surveillance du college, les cameras sont ^galement mises en fonction 
notamment suite h des infractions constat^es par les agents sur les points ^coles (conducteurs ne 
respectant pas le code de la route et mettant en danger les 4coliers et les agents). Les donn^es sont 
enregistr^es sur une station d'enregistrement et 4cras6es automatiquement tous les six mots. 

Les agents ont pu constater qu'a ia vue des cameras, le comportement des automobilistes etalt 
beaucoup moins agressif lors d'infractions constatees et relevees. 

Le port des cameras individuelles fait I'unanlmit^ au sein du service. Un outil indispensable a la 
securite des agents et des personnes. 

A ce jour aucune demande d'extraction n'a eu lieu. 

Fait a Villebon-sur-Yvette 

Le 19/04/18 


Le Chef de Service 



Herve Souilligrt 





